Cetakan Laporan Makmal RTK2048/CVD/21/5173. (Imbas QR Code Dibawah Untuk Semakan) 


KLINIK PANCASILA SALENG 


NO. 19, JALAN PANCASILA, TAMAN PANCASILA SALENG 


81400 SENAI, JOHOR 


No. Telefon : 07-5994440 / 07-5909432 Faks : 07-59994650 


LAPORAN UJIAN MAKMAL 
No. Rujukan Makmal : RTK2048/CVD/21/5173 


Nama Pesakit : HAYAT TARIQ Jantina : 
ID Pesakit : AE6175263 Warganegara : Non-Malaysian 
Kategori ID : ID Lain-Lain Umur :41Tahun & - 
Bulan 
Pemohon Asal : Poliklinik Perdana Pasir Gudang (No Rujukan : ) Negeri : Johor 
ie? | Pegawai 

Tempat Kejadian : Pemohon 

o Tarikh Terima di . 
Pemohon Transit : - Makmal : 07-10-2021 


BUTIRAN SAMPEL 














Jenis Spesimen 


Tarikh & Masa Ambil (Format 24 Jam) Spesimen 











Naso Pharyngeal Swab 








07-10-2021 (Masa : 11:00:00 ) 


















































KEPUTUSAN UJIAN MAKMAL 























Tarikh 


Keputusan Ujian Pengesahan 


Spesimen Ujian Pegawai Pengesah 














08-1 -2021 
Waktu Sah: 
03:23:51 
(Format 24 
Jam) 


Jenis Ujian : Coronavirus 
G Elangkovan 
Pegawai Perubatan 


Naso Pharyngeal 
Swab 


Rapid Antigen 


Test Keputusan Ujian : NegativeCatatan 











































































































Imbas QR Code Diatas Untuk Pengesahan Rekod 
di HTTPS://SIMKA-OUTBREAK.MOH.GOV.MY 


Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam (SIMKA) 
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia. 
Ini adalah cetakan komputer. Ujian telah disahkan oleh pegawai seperti di atas dan tandatangan tidak diperlukan. 


https:/simka-outbreak.moh.gov.my/outbreak/cetak2.php?1D-UIRLMj AODOC9DVkQvMjEVNTE38Mw%3D%3D&lIC=RFce1OTc30TIz&Tujuan=Respiratory ... 1/1 


